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KI-gestützte Blutbildanalyse zur 
Sepsisfrüherkennung im 
Klinikum Lippe 


Das Klinikum Lippe, ein Unternehmen der Gesundheit 
Lippe GmbH, nutzt Kl-gestützte Blutbildanalysen, um 
Sepsis frühzeitig zu erkennen und die 
Patientenversorgung zu verbessern. 


In diesem Artikel erfahren Sie, wie das Klinikum Lippe unter der Leitung 
von Dr. Johannes Hütte KI-gestützte Blutbildanalysen einsetzt, um Sepsis 


frühzeitig zu erkennen. Die innovative Technologie ermöglicht eine 


schnellere Diagnose und verbessert die Überlebenschancen der Patienten. 


Das Klinikum Lippe, ein Unternehmen der Gesundheit Lippe GmbH, 
setzt auf KI-gestützte Blutbildanalysen zur Früherkennung von 
Sepsis. Die lebensbedrohliche Erkrankung, die durch eine 
überschießende Immunreaktion auf eine Infektion ausgelöst wird, 
kann durch den Einsatz modernster Technologien schneller 
diagnostiziert und behandelt werden. Unter der Leitung von Dr. 
Johannes Hütte arbeitet das Klinikum an der Implementierung eines 
KI-Systems, das anhand von Blutbildern Anzeichen einer Sepsis 
erkennt und das medizinische Personal frühzeitig alarmiert. Durch 
die verbesserte Früherkennung können lebensrettende Maßnahmen 
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schneller eingeleitet und die Überlebenschancen der Patienten 


erhöht werden. 


KI-gestützte Blutbildanalyse: Ein 
Meilenstein in der Sepsisfrüherkennung 


Sepsis ist eine lebensbedrohliche Komplikation einer Infektion, die 
schnell fortschreitet und zu Organversagen und Tod führen kann. 
Die frühzeitige Erkennung und Behandlung von Sepsis ist 
entscheidend für den Behandlungserfolg und die 
Überlebenschancen der Patienten. Das Klinikum Lippe, ein 
Unternehmen der Gesundheit Lippe GmbH, setzt auf KI-gestützte 
Blutbildanalysen, um Sepsis frühzeitig zu erkennen und die 


Patientenversorgung zu verbessern. 


Blutbild als Schlüssel zur Sepsisdiagnose 


Das Blutbild ist eine der wichtigsten diagnostischen Untersuchungen 
bei Verdacht auf Sepsis. Es liefert wertvolle Informationen über die 
Anzahl und das Verhältnis verschiedener Blutzellen sowie über 
Entzündungsmarker. Bisher erfolgte die Auswertung des Blutbildes 
durch das medizinische Personal, was zeitaufwendig und 


fehleranfällig sein kann. 


Hier setzt die KI-gestützte Blutbildanalyse an. Unter der Leitung von 
Dr. Johannes Hütte arbeitet das Klinikum Lippe an der Entwicklung 
und Implementierung eines KI-Systems, das Blutbilder automatisch 
analysiert und Auffälligkeiten erkennt, die auf eine Sepsis hindeuten 
können. 


Schnellere Diagnose durch Kl 


Das KI-System wurde mit einer großen Anzahl von Blutbildern 
trainiert, die sowohl von gesunden Patienten als auch von Patienten 
mit Sepsis stammen. Durch den Abgleich mit diesem Datenpool 
kann das System schnell und zuverlässig Abweichungen und 


Auffälligkeiten im Blutbild erkennen, die auf eine Sepsis hindeuten. 


Die KI-gestützte Blutbildanalyse erfolgt vollautomatisch und liefert 
innerhalb weniger Minuten ein Ergebnis. Das medizinische Personal 
wird sofort alarmiert, wenn das System Anzeichen einer Sepsis 
erkennt. Dadurch können lebensrettende Maßnahmen schneller 


eingeleitet und die Prognose der Patienten verbessert werden. 


https://medium.com/p/7be81c4d9fdb/edit 


2/5 


